u OSK 


Dr. MICHAL SZYSZKG 


profesor gimnaz., dyrektor W. K. N. 
poset na Sejm i radny m. Krakowa 


przeżywszy lat 52, zmarł nagle dnia [2-go czerwca 1934 r, 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 15 b. m. o godzinie II, rano 

w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu rodzinnego, na 

które-to smutne obrzędy stroskana Żona, dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych. 


Poakzesowr CONCORDIA 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 
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